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COMMERCE & TRANSPORT (COMMERCE ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


The 22nd March , 2017 
No. 1445 – Port (D ) -11/2017 (COM .- PORT- PD -0003/2017 / Com.— In exercise of the 
powers conferred by clause (a ) of sub - section (1) read with sub - section (2) of Section 4 of 
the Indian Ports Act, 1908 ( 15 of 1908 ), the State Government do hereby extend the said 
Act to the Riverine Port on river Mahanadi in the district of Kendrapada and define the 
limits of the area of the said port as detailed below : 


Limit of the Area 

Degree -Minute - Second 


(i) 


By Straight-line Joining 

Point A 


Lat: 20 ° 19 51.24 " N 


Long : 86 ° 46 10.62 " E 


and 
Point B 


Lat : 20 ° 19 46.34 " N 


Long : 86 ° 48 51.95 " E 


( ii ) 


By Straight-line Joining 

Point B 


Lat : 20 ° 19 46.34 " N 
Long : 86 °48 51.95 " E 


and 
Point C 


Lat: 20 ° 17 21.28 " N 
Long: 86 ° 56 04.31" E 


By Straight- line Joining 

Point C 


Lat: 20 ° 17 21.28 " N 
Long : 86 ° 56 04.31" E 


and 
Point D 


Lat: 20 ° 15 13.98 " N 
Long : 86 ° 55 11.04 " E 


(iv ) 


By Straight-line Joining 


Point D 


Lat: 20 ° 15 13.98 " N 
Long : 86 °55 11.04 " E 


and 
Point E 


Lat : 20 ° 17 37.49 " N 
Long : 86 ° 48 13.17 " E 


2 


( v ) 


By Straight- line Joining 
Point E 

Lat: 20 ° 17 37.49 " N 

Long : 86 ° 48 13.17 " E 
and 
Point F 

Lat: 20 ° 17 34.34 " N 

Long : 86 °42 59.33 " E 
The high water - line along the right bank of River Mahanadi located within 


( vi ) 


Point F 

Lat: 20 ° 17 34.34 " N 

Long: 86 ° 42 59.33" E 
and 
Point G 

Lat : 20 ° 20 18.03 " N 

Long: 86 ° 36 39.04" E 
The high water - line along the right bank of River Mahanadi located within 


( vii) 


( viii) 


(ix ) 


Point G 

Lat: 20 ° 20 18.03 " N 

Long : 86 ° 36 39.04" E 
and 
Point H 

Lat: 20 ° 20 12.59 " N 

Long : 86 ° 36 10.30" E 
By straight- line joining 
Point H 

Lat: 20 ° 20 12.59 " N 

Long : 86 ° 36 10.30 " E 
and 
Point ľ 

Lat: 20 °20 20.07 " N 

Long : 86 °36 07.12 " E 
The high water-line along the left bank of River Mahanadi located within 
Point l . 

Lat: 20 ° 20 20.07 " N 

Long: 86 ° 36 07.12" E 
and 
Point l 

Lat: 20 ° 20 29.17 " N 

Long : 86 ° 36 36.31" E 
The high water - line along the right bank of River Luna located within 
Point 

Lat: 20 ° 20 29.17 " N 

Long : 86 ° 36 36.31" E 
and 
Point K 

Lat: 20 ° 20 50.72 " N 

Long : 86 ° 36 25.46 " E 
By Straight-line joining 
Point K 

Lat: 20 ° 20 50.72 " N 

Long : 86 ° 36 25.46 " E 
and 
Point l 

Lat: 20 °20 56.24 " N 

Long: 86 ° 36 45.27 " E 
The high water- line along the left bank of River Luna located within 


(x ) 


(xi) 


(xii ) 


Point L 


Lat: 20 ° 20 56.24 " N 
Long : 86 ° 36 45.27" E 


and 
Point M 


Lat: 20 ° 20 21.20 " N 
Long : 86 °37 03.41" E 
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(xiii) 


The high water - line along the left bank of River Mahanadi located within 
Point M 

Lat: 20 ° 20 21.20 " N 

Long : 86 ° 37 03.41" E 
and 
Point N 

Lat: 20 ° 17 48.47 " N 

Long : 86 °42 34.80 " E 
The high water - line along the Sea Coast of Bay of Bengal located within 
Point N 

Lat : 20 ° 17 48.47 " N 

Long : 86 ° 42 34.80 " E 
and 
Point A 

Lat: 20 ° 19 51.24 " N 
Long : 86 ° 46 10.62" E 


(xiv ) 


By order of the Governor 


D. NAYAK 


Joint Secretary to Government 
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